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TABLE 3-11    Infectious Agents Potentially Present in Raw Domestic
Wastewater

Organism

Disease

BACTERIA
Shigella  (4 spp.)

Salmonella typhi
Salmonella  (1,700 spp.)
Vibrio cholerae
Escherichia coli
Yersinia enterocolitica
Leptospira  (spp.)
Campylobacter

VIRUSES

Enteroviruses (71 types)

Hepatitis A virus

Adenovirus (31 types)

Rotavirus

Reovirus

Gastroenteritis virus (Norwalk-type)

PROTOZOA

Endamoeba histolytica

Giardia lamblia
Balantidium coli

HELMINTHS

Ascaris lumbricoides
Ancylostoma duodenale
Necator americanus
Ancylostoma (spp.)
Strongyloides stereoralis
Trichuris trichiura
Taenia (spp.)
Enterobius vermicularis
Echinoccoccus granulesis
Schistosoma mansonii

Shigellosis

(bacillary dysentery)
Typhoid fever
Salmonellosis
Cholera

Gastroenteritis
Yersinosis
Leptospirosis
Gastroenteritis

Gastroenteritis, heart

anomalies, meningitis
Infectious hepatitis
Respiratory disease
Gastroenteritis
Not clearly established
Gastroenteritis

Amebiasis (amoebic

dysentery)
Giardiasis
Balantidiasis

(balantidial dysentery)

Ascariasis
Ancylostomias i s
Necatoriasis
Hookworm
Strongyloidiasis
Trichuriasis
Taeniasis
Enterobiasis
Hydatidosis
Schistosomiasi s